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OMAS INTERNATIONAL S.A. (en liquidation) 

Societe Anonyme 

8, rue de Beggen 
L-1220 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg N° B 90.204 


Extrait du proces-verbal de l'Assemblee Generale Extraordinaire des Actionnaires de la 
societe qui s'est tenue en date du 22 decembre 2016 a Luxembourg. 

L’Assemblee prononce la cloture de la liquidation de la societe OMAS INTERNATIONAL 
S.A. qui cessera d’exister. 

L’Assemblee decide que les livres et documents de la societe resteront deposes pendant 5 ans 
au 8, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg. 


TILMAN LIMITED 
le Liquidateur 



